In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 


Ld faculty 

seek knowledge 


Copyright disclaimer 

"La faculte" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, 
professors or any other health practicals and teachers from the same field. 

Some articles are subject to the author's copyrights. 

Our team does not own copyrights for the most content we publish. 

"La faculte" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to be in 

contact with all authors. 

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: 

facadml6@gmail.com to settle the situation. 

All users must know that "La faculte" team cannot be responsible anyway of any violation of the 

authors' copyrights. 

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up. 





Plus de cours sur: 


www.la-faculte.net 


merci pour votre visite 


Sperme et Spermocytogramme 


Le sperme est un liquide opaque, blanchatre produit par 
I'ejaculation (expulsion du spermatozoi'de). 

compose de spermatozoides en suspension dans le 
liquide seminal qui est un melange des secretions des 
differentes glandes genitales males (prostate, vesicule 
seminale). 
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Donnees du spermocytoqramme 
Le volume de I'ejaculat varie de 2 a 6 ml 


La numeration des spermatozoYdes: normal entre 20 et 250 
millions par ml ou un taux egal ou superieur a 40 millions par 
ejaculat. 

La mobilite des spermatozoYdes : 

> une heure apres I'ejaculation, 50 % ou plus de 
spermatozoYdes doivent avoir une mobilite normale. 

> 30 % ou plus de spermatozoYdes doivent avoir une mobilite 
normale trois heures apres I'ejaculation. 
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Le pourcentage de formes anormales des 
spermatozoi'des doit etre inferieur a 50 % ; 

(pour certains auteurs plus de 30 % des spermatozoi'des 
doivent avoir une morphologie normale). 


Definitions concernant le sperme : (Selon ('Organisation 
Mondiale de la Sante : O.M.S.) 

•Aspermie : absence d'ejaculat (ou, dans certains 
references : volume de sperme < 0,5 ml) ; 

•Hypospermie : volume total de I'ejaculat inferieur a 2 ml (ou 
dans certains references : volume du sperme entre 0,5 et 2 
ml) ; 
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•Hyperspermie : volume total de I'ejaculat superieur a 6 ml 
; elle evoque la presence de lesions infectieuses des 
glandes annexes et en particulier, les vesicules seminales ; 
elle peut etre due aussi a une abstinence trop longue. 

• Azoospermie : absence de spermatozoVdes a I'ejaculat 

• Oligospermie (oligozoospermie) numeration de 

spermatozoVdes inferieure a 20 millions par ml ou 
inferieure a 40 millions par ejaculat. 

• Oligospermie severe : numeration de spermatozoVdes 
inferieure a 5 millions par ml. 

• Polyspermie (polyzoospermie) numeration de 

spermatozoVdes superieure a 250 millions par ml (ou 200 
millions par ml pour certains auteurs). 
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